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Continuatio Methodi. infallibilis, ew qua patet ad oculum, exceffus ES de 
fefius quantitatum falfarum proportionaliter crefcentium per 
problemata precedentia legitime determinati. 


5) PROBLEMA III. Determinare rationem quadrati diametri ad In- _ 

aulam. DAL 

Resolutio & Demonstratio. Ex Theoremate Hipocratis constat; 
quadratum diametri. esse ad lunulam , ut 4: 1: ergo ratio 16: s est 
excessiva , & ratio 9: 2 defectiva. Investigando igitur lunulam, re- 
spondentem quadrato diametri 4, per has rationes falsas, prodit ex- 
cessiva ¿2 & defectiva $, que reducte ad denominatorem commu- 
nem 144, exhibent equivalentes 359 8; 125, quarum posterior ablata 
ex priore, relinquit summam exc: & defectus ¿%. Jam cum per re- 
ductionem lunularum falsarum ad denominatorem communem 144, 
termini excessus movies, & termini defectus sedeczes fuerint multipli- 
cati; necesse est, summam resolvere in 2 partes reducibiles per 9 
& 16, que per problema II; illico reperiuntur: nam auferendo ex nu- 
meratore summe 2, denominatorem majorem 16, relinquitur resi- 
duum 36 exacte divisibile per denominatorem minorem 9: ergo le- 
gitimz partes summe sunt 4 & 5%, quarum prior reducta per de- 
nominatorem 9 lunulz defective, sistit excessum #,, & posterior re- 
ducta per denominatorem 16 lunule excessive , defectum z. Ergo 
lunula vera est 32—#,> 1£— 1; vel3T 32371, ad quam est 
quadratum. diametri, ut 4: 1. Jam cum eadem ratio per innumera pa- 
ria rationum falsarum reperiatur; dubitari nequit, quin excessus & 
defectus per problema 2dum legitime determinentun, 

6) PROBLEMA IV. Determinare rationem ReGanguli ad parabo- 
lam super eadem basi & ejusdem altitudinis. 

Resolutio © Demonstratio. Rectangulum, ut per calculum inter 
gralem demonstratur, est ad parabolam hanc ut 3: 2: ergo ratio 
10:7 est excessiva &. 8:5 defectiva. Indagando itaque parabolam 
respondentem Rectangulo 3 per has rationes falsas, prodit excessiva 
23 & defectiva 15, que reducte ad denominatorem communem 80, 
produnt equipollentes 74 2, quarum posterior, dempta ex prio- 
re, relinquit summam excessus & defectus 38. Jam cum per redus 
ctionem parabolarom. falsarum ad denominatorem communem 80, ter- 
mini excessus offies & termini defectus decies fuerint multiplicati ; 
necesse est, summam 15 resolvere in partes reducibiles per 8 & ro, 
Auferendo itaque denominatorem majorem 10 ex numeratore- sümma 
18, relinquitur residuum 8 exacte divisibile per denominatorem’ mi- 
norem 8: ergo partes summe sunt 4,5 & i2, quarum prior reducta per 
denominatorem 8 parabolz defective, manifestat excessum 45, & po- 
sterior reducta per denominatorem 10 excessivz, defectum i. Ergo 
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parabola vera est 21 — 45 7 38 —— 2; vel y Ti 5-2, ad quam 
igitur rectangulum est, ut 3 : 2, Jam cum cadem ratio per innumera 
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paña rationum falsarum eruatur; palam est, excessus & defectus per | 


problema zdum legitime determinar. ; : : 
“7) THEOREMA. Si déacminator peripberie defetliue est 1, de ae 

ber summa exc: & defeél: constare ex excessu invariato, & defciu ad 

majores terminos reducto. : ; E 

Demonstratio. Per reductionem peripheriz defective #4 ad den 
nominatorem excessive, termini ejus toties multiplicantur, quoties de- 
nominator ejus 1 continetur in.illo: ergo etiam termini defectus to- 
ties crescere "debent. Jam vero termini. peripherie exces: non mu= 
tantur, quia per denominatorem — 1 multiplicari nequeunt: ergo ex- 
cessus in. illa latens. manet invariatus. Ablata itaque periph. defect. 
majoribus terminis expressa ex excessiva , necessario relinqui: debet 
differentia, h.e. summa excessus & defectus conflata ex excessu in; 
variäto , & defectu. ad majores terminos reducto. : 

8) Corollarium. Dempto itaque hoc defectu ë summa, relinquis 
für excessus quaesitus; & quia defectus ille est semper ejusdem deno- 
minationis cüm summa , & numerator ejus idem ac denominator pēri- 
pheriæ excessive; palam est, auferre. juxta requisitum: problematis- 
imi denominatorem excessive € pumeratore summa , esse idem, ac 
demere defectum majoribus terminis expressum ex summa; 

9) PROBLEMA. V. Universalissimum. Per rationem exces: az 12 
C defet: 1:3 invenire peripberiam cujuslibet diametri data. 

Resolutio. Summa exces: & defectus reducatur ad denominatoe 
iem 8; quo facto unum dimidium: summz equivalentis erit excessus 
& alterum dimidium defectus. E. gr. Peripherie false diametri: 7 per 
dictas rationes invente, sunt * &?* 5, que ex se dempta, relin- 
quunt Är ergo excessus est š & defectus. quoque ¿. : 

Demonstratio. Peripheriz false diametri 8 per dictas rationes ¡n= 
vente, sunt 15% & 73 — ?5, que ex se ablata relinquunt summam exc. 
& defect. 8. Jam cum per reductionem peripherie defect. 2* ad des 
nominatorem A €xcessive , termini defectus quater fuerint-aucti; ne. 
cesse est, summam 2 resolvere 1n 2 partes, quarum. una sit reducibilis 
per denominatorem 4 EXCESSIVE 5 hac autem nequit esse alla nisi £, 
que ablate €x summa, relinquunt excessum quesitum `$, quaeque re- 
ducte per denominatorem 4, manifestant defectum quesitum 4. Er- 
go peripheria vera est 199 —4 — 73^ 7 255 vel sett asi Jam 
cum excessus & defectus periph. falsarum crescant in ratione diametros 
rum; palam est, excessum periph. diametri r esse £: 8 — & — f & de- 
fectum 2: 8 — 1: consequenter tam excessum, quam defectum periph. 


` we d ` > ` A 
diametri 2 esse ^, h. e. majorem duplo , diametri 3 triplo & ita porro; 


“ex quo manifestum est, tam excessum, quam defectum periph, falsarum 


diametri 7-esse = Ergo peripheria vera est yo q> RE =P 115, 
elek *2*, ad quam. diameter est ut är — 962 


175 — 83 25. Cum igitur quavis diametersit ad periph. per hoc pro= 
blenia inventam, ut 8: 25, evidens est; hanc rationem esse unicam vee 


< s là 


sam: 


Anis i 


Biblioteka Jagielloñska 


III 


stdr0026012 


ni dut lenny een 


ke 
10 


KWójcii 
ka 


g 


v 
v 
E 
un > 
f 
= 


introli 
Zw 


. 


22 
WERTE 


VE 
SUSAN 
qu 5 


ER 


